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LOUIS 

MERMAZ 

Maire de Vienne - Ancien Député de l'Isère 
PARTI SOCIALISTE 

CANDIDAT D' 

UNION DE LA GAUCHE ET DES DEMOCRATES 



SUPPLÉANT 

Pierre OU DOT 

Maire de Bourgoin-Jallieu 



République Française 
5 1 ' circonscription de l'Isère 
Election législative du 11 mars 1973 

Gérard DAVID 

REPUBLICAIN INDEPENDANT 

suppléant 

Victor TROUILLER 

Union des Républicains de Progrès 
pour le soutien 
au Président de la République 



